

















Đâu cos chữ Y trần 100cái: 'VIP- đầu cốt ( chĩa, 
chẻ, chỉa, càng cua, chữ U ) trần SNB 3.5-5 cho 
dây điện 3mm 4 mm 








Đầu cos chữ Y trần SNB 3.5-5 thông số kỹ thuật chỉ 
tiết 

+ Mã sản phẩm : SNB 3.5-5 

+ Chất liệu chế tạo : được sản xuất từ chất liệu là đồng thau 60% 35% kẽm 


(Zn) nhằm đảm bảo độ cứng cũng như đảm bảo yêu cầu kĩ thuật về tính dẫn 
điện 5% là các kim loại khác 


+ Sử lý bề mặt: toàn bộ bề mặt sản phẩm được sử lý bằng thiếc theo công 
nghệ mạ tĩnh điện với mục đích chồng oxi hóa và tăng độ bóng đẹp cho sản 
phẩm đảm bảo yếu tố thẫm mỹ cho sản phẩm, hầu hết tất cả các loại đầu COS 
điện đều được mạ thiếc chống gỉ bởi khả nằng bị oxi hóa của mối đấu nối, 
hoặc tiếp điểm đấu nối chịu tải dòng điện nên rất dễ bị oxi hóa. 


+ Ứng dụng: dùng cho dây điện có tiết diện từ 3mm đến 4mm đầu càng cua 
bắt ốc là Bly, tùy theo mục đích mà có thể sử dụng đầu cos Y trần vào nhiều 
công việc và lĩnh vực khác nhau như bắt cầu đấu điện, dùng cho CB dạng 
tép, hoặc đấu nối tủ điện gia đình ( dân dụng ) và điện công nghiệp, cũng có 
thể dùng đầu cos chữ Y trần với 1 số loại bình ắc quy cỡ nhỏ. 

* Dưới đây là bảng thông số ký thuật chỉ tiết của sản phẩm: 


Đề được tư vấn tốt nhất và hiểu rõ hơn về sản phẩm đầu cos y trần tốt nhất 
quy khách hàng xin vui lòng liên hệ trực tiêp với công ty chúng tôi 
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SNB1.25-3 #4 3.2mm 517000160965 
SNBS 1.25-3.5 1ó 3.7mm $7 lé0 6.5 
SNBL 1.25-3.$S 1ó 3.7mm 64 ló0 6$ 
SNBS 1.2§-4 #8 4.3mm 64 l0 6$ 
SNBM1.25-4 #§ 4.3mm 12  ló0 6.5 491134017 
SNBLI1.25-4 #§ 4.3mm §I lóé0 4$ $§ 
SNBS1.2§5-S #10 $.3mm §&IlI 10 6.$§ 
SNB3.5-3 #4 3.2mm $.7 I§S3 10 
SNB3.5-4 #8 4.3mm §$.0 I§3 10 
SNB3.$-S #10 $.3mm $,0 IS3 10 s© Si JS 
SNB3.$-6 1⁄4 6.Smm 120 215 12.1 
‹.- §NB$S.S-§S #10 $.3mm 9.0 19.§S 7.5 6.8 $.6 3.4 
._ SNBSS.§-6 1⁄4 6.Smm 9.0 19.5 7.5 
SNBLS.$-6 1/4 6.Šmm 120 25.5 12.0 
__ §NB 5.5-8 5l6 84mm 140 24/$ 11.5 
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đầu cos chữ y thông số kỹ thuật 


Cam kết khi mua sản phẩm đầu cos ở công ty 
chúng tôi 





đầu cos dây điện chữ y 


+ Với tiêu chí luôn luôn đặt uy tín công ty cùng sự hài lòng của khách hàng 
lên hàng đâu công ty chúng tôi xin cam kêt 


‹e Giao hàng đúng như mô tả ở trên như trong video và hình ảnh 
‹ _ Giao hàng đúng chủng loại và số lượng như quý khách đã đặt 


Nếu có bất cứ sai sót nào từ sản phẩm công ty chúng tôi sẵn sàng đổi trả sản 
phâm hoặc hoàn tiên 100% cho quý khách trong vòng 3 ngày. 
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+ Là đơn vị hàng đầu trên thị trường Việt nam hiện nay trong lĩnh VỰC sản 
xuất nhập khâu và phân phôi các loại đầu cos dây điện công ty thiệt bị công 
nghiệp Động Lực cam kêt luôn có bảng báo giá tôt nhật trên thị trường hiện 
nay. 


+ Trong quá trình vận chuyên và giao nhận nếu sảy ra vân đề gì xin quý 
khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để cùng tìm phương án giải 
quyết, vì quá trình vận chuyển phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển nên chúng 
tôi cũng không thể chủ động được trong quá trình này kính mong quý khách 
thông cảm. 


Hướng dẫn cách chọn và đọc thông số kỹ thuật 
đầu cos chữ Y trần chỉ tiết nhất 


đầu cos chữ y hay còn được gọi là đầu cosse chỉa, chĩa, chẻ, càng cua hoặc 
đâu côt chữ U gôm có 2 loại 


+ Đâu cos chữ Y trần được kí hiệu là SNB 


+ Đầu cos chữ Y phủ nhựa kí hiệu là SV 

đầu cos chữ Y trần được ký hiệu theo phương thức : SNB A-B 
‹ _ trong đó A là tiết diện dây dẫn tương ứng 
‹ _ B là tiết diện đầu bắt ốc 

Ví dụ cụ thể: 


Một đầu cos được ký hiệu là SNB 2-4 có nghĩa là 
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. _ đây là đầu cos chữ Y trân vì được ký hiệu bằng mã SNB 
‹ _ dùng cho dây điện có tiết diện 2mm 
‹ _ đầu càng bắt vừa với ốc 4mm 


*Để biết chính xác nhất về các thông số khác xin vui lòng xem kĩ bảng thông 
số kỹ thuật hoặc liên lạc trực tiếp vơi công ty chúng tôi theo sô điện thoại hoặc 
Zalo nêu trên màn hình đề được tư vẫn tốt nhất về sản phẩm cũng như đề lẫy 
bảng báo giá cho các loại đầu cos luôn có nhân viên trực điện thoại đề trả lời 
mọi thắc mắc của quý khách, xin chân trọng cảm ơn. 
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Thông tin liên hệ mua và lấy bảng giá đầu cos tại 
công ty Đông Lực 





đầu cos chĩa trần 1.25mm 
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Động Lực 
Chân cầu rễ 2, QL10, An Dương, Hải Phòng 18000, Việt Nam 
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Email: Dongluc.industry@qgmail.com 
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hfttps:/Awww.khinen-festo.com/ 
hoặc có thể liên hệ qua 
Zalo: 0902.091.840 


Facebook: https:/www.facebook.comikhinen.haiphong/ 


Twitter: https://twitter.com/festohp1 


Chú ý khi mua sản phẩm đầu cos tai công ty Động lực 


-_ 
ở 
mumif0 


+ Quý khách có thể mua lẻ trên shop của công ty trên các sàn thương mại 
điện tử 











đầu cos chữ y trần SNB 
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‹  Shopee: https://shopee.vn/product/54555147/2298520263/ 


‹ Lazada: đầu cos chữ y trần 3mm 4mm 
.‹ Sendo: đầu cosse chữ Y trần 


+ Để tránh việc mua nhằm sản phẩm dẫn đến không sử dụng được xin quý 
khách vui lòng xem kĩ thông số kỹ thuật mà công ty cung cấp để có lựa chọn 
chính xác nhất, hoặc có thể liên lạc trực tiếp với công ty chúng tôi đễ được tư 
vấn tốt nhất về sản phẩm cũng như lấy báo giá đầu cos tròn trần tốt nhất 


+ Sau khi nhận sản phẩm nếu quy khách đổi ý hoặc không hài lòng. về sản 
phẩm xin vui lòng liên lạc trực tiếp với công ty chúng tôi để được đổi rả và 
hoàn tiền 100% trong vòng 3 ngày 


+ Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên trạng như khi nhận hàng ( còn đầy đủ số 
lượng, chủng loại, tem nhãn ) 
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